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Resumen

 En el clima actual de aumento de las necesidades
energéticas y de los problemas ambientales en aumento, aplicaciones
alternativas de no renovación Se deben buscar combustibles fósiles
capaces y contaminados. Una de estas alternativas es la energía
solar. La energía solar es simplemente energía que es producida
directamente por el sol y recolectada en otros lugares,
generalmente la tierra. El sol crea energía a través de un proceso
termonuclear que convierte aproximadamente 650 millones de
toneladas de hidrógeno por helio por segundo. El proceso genera
calor y radiación electromagnética. El calor permanece en el sol y
ayuda a mantener la reacción termonuclear.

La radiación
electromagnética (incluida la luz visible, la luz infrarroja y la
radiación ultravioleta) llega al espacio en todas las direcciones.
La radiación que llega a la Tierra es una fuente indirecta de casi
todos los tipos de energía que se utilizan hoy en día. En el
pasado, vivían plantas y animales cuya vida dependía del sol. Gran
parte de la energía que se necesita en el mundo puede ser
suministrada directamente por la energía solar. Se puede
proporcionar de forma más indirecta.

Además, también se
aplicará energía solar. Debido a la naturaleza de la energía solar,
los dos componentes requieren un generador solar funcional. El
colector recolecta fácilmente la radiación que cae sobre él y la
transforma en otras formas de energía (electricidad y calor o calor
solamente). La unidad de almacenamiento es necesaria debido a la
naturaleza no constante de la energía solar; a veces recibes solo
una cantidad muy pequeña de radiación.

Por ejemplo, en la
noche o en nubes pesadas, la cantidad de energía recolectada por un
colector es bastante baja. La unidad de almacenamiento puede
absorber el exceso de energía producida en tiempos de máxima
productividad y dejar que disminuya la productividad. En la
práctica, normalmente se agrega una fuente de energía en caso de
peligro en situaciones donde la energía requerida es mayor que la
cantidad producida y la cantidad almacenada en el contenedor. Los
métodos de recolección y almacenamiento de energía solar dependen
del uso planificado de un generador solar.

En general, hay tres
tipos de colectores y muchas formas de unidades de almacén. Tres
tipos de colectores son los colectores de panel plano, los
colectores de enfoque y los colectores pasivos. Los colectores de
paneles de hoy son los colectores más utilizados. Estas son
matrices de placas solares colocadas en un plano simple. Pueden ser
de casi cualquier tamaño y tienen una salida que está directamente
relacionada con algunas variables, por ejemplo, tamaño, orientación
y pureza. Todas estas variables influyen en la cantidad de
radiación que cae al colector. A menudo, estas placas colectoras
tienen máquinas automatizadas que las sostienen en dirección al
sol. La energía extra que toma como resultado de la corrección del
revestimiento compensa la energía más que suficiente para controlar
la máquina adicional.


Introducción Al
Panel Solar

 El sol siempre ha
fascinado a la gente. Las civilizaciones antiguas encarnaban el sol
y lo adoraban como un dios o diosa. A lo largo de la historia, los
esfuerzos de la agricultura se basan en la radiación solar para
nutrir y mantener los cultivos. Sin embargo, solo recientemente
hemos desarrollado la capacidad de explotar el increíble poder del
sol. Las tecnologías obtenidas tienen consecuencias prometedoras
para el futuro de las fuentes de energía renovables y la
sostenibilidad. La conversión de energía directamente de la luz
solar en electricidad es lo que se denomina energía solar, ya sea
con el uso de energía fotovoltaica (PV), energía solar concentrada
o ambos. El sistema de energía concentrada utiliza lentes y un
sistema de seguimiento para dirigir la luz solar a un rayo pequeño,
mientras que la energía fotovoltaica es el proceso de conversión de
la luz solar en electricidad. La principal fuente de energía en la
tierra es el sol, que se puede convertir en electricidad mediante
paneles solares. No emite dióxido de carbono, lo que significa que
es una excelente manera de reducir el carbono. Un sistema solar
típico en el hogar puede ahorrar hasta 3000 kilogramos de CO2 por
año, lo que equivale a unas 30 toneladas durante su vida útil.
Estas tecnologías puramente verdes están en el corazón de la
próxima revolución industrial. El uso de la energía solar reduce
significativamente los costos de electricidad, que es una de las
razones más comunes para elegir la energía solar. El gobierno
federal ofrece incentivos para que la energía solar compense los
costos iniciales de un sistema solar. La Ley de política energética
de 2005 ofrece dos opciones para obtener un crédito fiscal federal
para la energía solar. Las reducciones en la energía solar también
proporcionan más del 50% de los estados de los Estados Unidos. El
sol proporciona un promedio de 164 vatios de energía solar por
metro cuadrado sobre la corteza terrestre. Si tenemos suficientes
paneles solares en el desierto del Sahara para cubrir el uno por
ciento, podríamos tener suficiente electricidad para producir la
energía de todo el planeta. Esta abundancia de energía solar
significa que hay más de lo que necesitamos. Sin embargo, dado que
la energía emitida por el sol es una mezcla de luz y calor, no
podemos utilizarla cuando conducimos un automóvil o una computadora
directamente. La energía del sol para transformarlos en formas que
podamos utilizar, como la electricidad. Esta es la razón por la
cual el panel solar fue inventado. Cualquier electricidad adicional
generada por sus paneles solares cuando se conecte a la red
eléctrica será pagada por la empresa de servicios públicos. La
generación de electricidad es buena para la generación de energía
de una planta de energía solar y permite a las empresas de
servicios públicos comprar energía excedente de los propietarios.
La opción más utilizada es un contador único reversible. Dado que
un sistema solar genera electricidad, los kilovatios se utilizan
inicialmente para cubrir la demanda de energía en el sitio. El
exceso de electricidad se alimenta a la red y asegura el medidor de
electricidad en lugar de almacenarse en una batería. Al final de
cada período de medición, se acreditan kilovatios adicionales al
propietario de la casa.

Explicación de KW y
kWh: comprender y convertir entre potencia y energía. Recuperar de:
https://www.energylens.com/articles/kw-and-kwh

¿Cómo se produce la
energía solar?

Para generar energía
solar, necesita un módulo solar que consiste en una o más células
solares. Cuando la luz del sol cae sobre una célula solar, absorbe
partículas de luz llamadas fotones. Cada fotón contiene energía y
libera un electrón en el material de la célula solar después de la
absorción. El cableado eléctrico en ambos lados de la celda permite
que la corriente fluya cuando se absorbe el fotón. Con este método,
la célula solar genera electricidad que puede usarse inmediatamente
o almacenarse en una batería para su uso posterior.

Los paneles solares
consisten en células solares. Una sola célula solar no puede
generar suficiente energía para la mayoría de los propósitos. Por
lo tanto, se montan diferentes módulos en paneles solares, ya que
juntos generan más electricidad. Los paneles solares están
disponibles en muchas formas y tamaños, de los cuales, por lo
general, hasta 50 W generan electricidad y consisten en celdas
solares de silicio. Los paneles solares interconectados producen
aún más electricidad. Un colector solar es una forma plana
rectangular bastante grande, generalmente ubicada entre las
dimensiones de un radiador y una puerta. Los colectores de energía,
que se llaman células solares, generalmente tienen 8 lados y un
color azul-negro, del tamaño de su palma. Al igual que las células
en una batería, estas células generan electricidad. Sin embargo,
estas células utilizan la luz solar en lugar de productos químicos
para generar electricidad.

Es posible que desee
saber cómo la energía solar se convierte en electricidad. Cuando el
sol brilla sobre la célula solar, los fotones (partículas de luz)
estallan en la superficie de la célula. Cada partícula de luz pasa
su energía a través de la célula. Los fotones luego copian su
energía a los electrones en la capa inferior de la célula. Los
electrones utilizan esta energía para ingresar al circuito al
saltar el obstáculo hacia la capa superior. El movimiento de estos
electrones genera luces y dispositivos a través del circuito.

Las células
fotovoltaicas producen electricidad a partir de la luz solar, pero
hay otras formas de producir energía solar. También puede obtener
paneles solares térmicos que calientan el agua en lugar de la
electricidad. Los paneles solares térmicos funcionan de manera
diferente a los paneles fotovoltaicos y no requieren electricidad.
Aunque los paneles solares son similares a los paneles solares, el
vidrio negro puede absorber la energía solar en lugar de las
partículas de luz atrapadas por las células solares. El agua
caliente se genera a medida que el agua pasa a través de los
colectores solares, se calienta y luego ingresa al sistema de agua
y, por supuesto, los grifos como agua caliente.

Es increíble creer que
el día transcurrido dentro de una hora ha sido el poder del mundo
durante más de un año. Cuando diseñas un edificio para utilizar la
luz solar y el calor, se utiliza energía solar pasiva. Esto se
puede lograr aislando aún más el techo o utilizando una ventana más
al sur. Estas configuraciones "pasivas" se instalan en el primer
diseño de la casa o en remodelaciones importantes. La adición de
células solares u otras células solares se llama energía solar
activa.

Cualquier fuente de
iluminación que afecte al panel solar puede convertirse en energía
solar, lo que significa que aún pueden generar energía en días
grises. Puedes obtener la represión, por ejemplo, de noche de dos
maneras. Uno de estos es conectarse regularmente a la red, lo que
se puede garantizar si el panel solar no funciona después de
oscurecer. Otra opción es almacenar electricidad adicional de las
células solares y luego alimentar los accesorios y las luces en la
oscuridad.

Construya su propio
sistema de paneles solares. Recupere de:
https://latestsolarnews.com/build-your-own-solar-panel-system/

Importancia de la
energía solar

En este entorno de
calentamiento global y reducción de petróleo, es importante.
Retornar nuestra conciencia de las fuentes naturales y renovables.
Los sistemas de energía solar se han convertido en la fuente más
popular de fuentes de energía renovables porque no se propagan ni
producen contaminantes. Los paneles fotovoltaicos adecuados,
conectados permanentemente a la red, son la forma más común de
modificar la energía solar. Cualquier electricidad
adicionalproducida por el sistema solar se introduce en la red. De
esta manera, la casa pagará la electricidad adicional que genera y
también puede obtener electricidad por la noche.

Los balances de agua
pueden reducirse entre un 50 y un 70% utilizando el sistema de
paneles solares de orden superior. Aparte de las ventajas obvias de
la energía solar para el medio ambiente, tiene sentido financiero.
Al integrar paneles solares, puedes ahorrar más. Los costos de
instalación del sistema de energía solar son altos, aunque hay
varios recursos financieros disponibles para financiar la
tecnología solar. Es más conveniente construir sus propios paneles
solares.

Las fuentes de
combustible tradicionales demostraron ser confusas y costosas de
usar, lo que llevó a un aumento en la cantidad de energía solar.
Dado el calentamiento global y la contaminación, está claro que las
fuentes de energía tradicionales ya no pueden sobrevivir. Las
fuentes de energía renovable, por definición, son eternas, a
diferencia de los combustibles fósiles. A medida que aumenta el
desarrollo de tecnologías de energía renovable y aumenta el costo
de los recursos energéticos aceptados, la tecnología solar se
vuelve más accesible.

¿Qué son las fuentes de
energía renovable? - Conservar el futuro energético. (2018).
Obtenido de:
https://www.conserve-energy-future.com/various-renewable-energy-sources.php

¿Por qué deberíamos
usar paneles solares en casa?

Los paneles solares se
pueden utilizar para una variedad de aplicaciones, incluidos los
sistemas de alimentación remota para cabinas, equipos de
telecomunicaciones, sensores remotos y, por supuesto, la generación
de energía a través de los sistemas de paneles solares
residenciales y comerciales.

Escucho en la
televisión todos los días, en los periódicos y revistas que tenemos
que salvar el planeta. ¿Sabías que hay partes de este mundo que no
tienen poder y ni siquiera saben que existen? Sin embargo, en otras
partes del mundo, la gente lo está desperdiciando. Hay una
alternativa a este problema que es la mejor hasta ahora. Esto se
llama energía solar.

Todos sabemos que la
electricidad ha existido desde principios de 1900, e inicialmente
había poca demanda, primero porque la mayoría de la gente no los
tenía en casa, en segundo lugar, era solo para bombillas. Luego
vienen los calentadores, los hornos, luego los aparatos eléctricos
y todo lo que funciona con electricidad. Pero hoy la demanda de
electricidad es tan fuerte y debemos encontrar otras formas de
hacerlo. ¿Sabías que Canadá es el mayor generador de electricidad
del mundo? Creo que ahora es el momento perfecto para poner en
funcionamiento estos paneles solares porque, en ese momento, casi
todo funciona con electricidad, lo que nos causa problemas con
nuestro planeta verde y qué mejor solución que la energía pura que
se obtiene de la luz solar sin contaminar nuestro planeta y ahorrar
dinero de nuestro bolsillo. Hay muchas razones por las cuales
necesitamos que todos los paneles solares entreguen energía limpia,
barata y renovable a nuestros hogares.

Creo que la razón
principal por la que necesitamos paneles solares en el hogar es que
su energía realmente se toma del sol, lo que significa que es
natural y menos dañino para nuestro planeta, por lo que nuestro
medio ambiente permanece limpio.

Otra razón por la que
necesitamos paneles solares es que reduce su factura de
electricidad. Sin embargo, esto no significa que desee ver los
resultados inmediatamente. Dado que uno de los mejores módulos
solares cuesta alrededor de $ 31,082.00, primero debe hacer una
inversión y luego verá los resultados que ahorran dinero.

¿Por qué deberíamos
usar paneles solares en casa? | Blog en EdLab, TC. (2018). Obtenido
de:
https://edlab.tc.columbia.edu/blog/4616-Why-should-we-use-Solar-Panels-at-home

Futuro de la energía
solar

Según las previsiones
de Shell, alrededor del 50% del suministro de energía provendrá de
fuentes de energía sostenibles en los próximos 30 años. Algunas
grandes compañías globales como Total, General Electric y BP están
participando en un importante proyecto de energía sostenible. El
reciente desastre del derrame de petróleo de BP ha llamado la
atención del mundo sobre la creciente demanda de fuentes
alternativas de energía y el aumento del interés público en la
energía solar y otras fuentes de energía renovable. Los efectos
devastadores del derrame han llevado a una importante
reorganización de las prioridades de inversión y las campañas de
comercialización de energía en los EE. UU. Se centran mucho más en
las fuentes de energía sostenibles.

Estados Unidos es, con
mucho, el mayor consumidor de energía del mundo. El 25% del consumo
mundial de energía es utilizado por los EE. UU., Aunque solo el 5%
de la población total de la tierra está constituida. Una planta
solar de 100 MW en Israel alimentará a más de 200,000 personas y
planea construir una planta aún más grande en el futuro: una planta
de 500 MW. El sistema de energía solar más grande del mundo se
encuentra en Baviera, mientras que aproximadamente la mitad de los
módulos solares del mundo se utilizan en Japón. Si observamos estos
hechos, podemos ver hasta dónde debería llegar América para
aprovechar al máximo la energía solar.

Si cambia el uso de
células solares para su hogar, los beneficios financieros tienen
dos aspectos. El uso de la energía solar significa principalmente
la reducción de las facturas de electricidad. Segundo, si se
mantiene conectado a la red, tiene la opción de vender el excedente
de electricidad a la empresa de servicios públicos. Los costos de
instalación siguen siendo muy altos, por lo que el sistema solar
doméstico típico tiene que pagar aproximadamente 18 meses. Sin
embargo, producir sus propios módulos solares es una opción más
barata.

Muchas más personas
ahora construyen sus propios módulos solares que nunca antes. Como
los costos de instalación del sistema solar siguen siendo muy
altos, la Guía para hacerlo usted mismo es cada vez más popular. Y
el proceso es más fácil de lo que piensas. Hágalo usted mismo Los
módulos solares pueden ser seguros y muy eficaces si se crean e
instalan con una buena orientación. Al crear su propio panel solar,
el costo de la instalación inicial se reduce ciertamente, por lo
que los ahorros a largo plazo son aún mayores.

Ventajas del panel
solarpanel

Un panel solar es un
dispositivo que se utiliza para absorber la energía del sol para
generar electricidad. También se conoce como célula fotovoltaica,
ya que consta de muchas células utilizadas para convertir la luz
solar en electricidad. La única materia prima para paneles solares
es el sol. Esto se hace de una manera que las células se enfrentan
al sol para permitir la máxima absorción de los rayos solares.
Cuanto más poder produce el sol, más poder genera. Los paneles
solares se utilizan en muchos hogares, empresas, escuelas, etc. en
el mundo debido a sus muchas ventajas. Algunas de las ventajas se
explican a continuación:

Una ventaja importante
del uso de paneles solares es que no liberan ningún gas que sea
común en los invernaderos. Los paneles no liberan humo, productos
químicos o metales pesados que pueden ser un peligro para la salud
humana. Los paneles solares son, por lo tanto, amigables con el
medio ambiente en comparación con la quema de combustibles fósiles
para generar energía. Esto es muy importante porque las emisiones
de carbono son peligrosas y su prevención ayuda a proteger nuestro
entorno actual y futuro. Ser respetuoso con el medio ambiente es
importante ya que el gobierno está buscando constantemente formas
de controlar el calentamiento global y el uso de paneles solares es
una excelente manera de comenzar. Por lo tanto, los paneles solares
se mantendrán limpios y dejarán el aire fresco. Por encima de todo,
ayudan a prevenir muchos incidentes de cáncer. Se debe a que
algunos productos de algunas fuentes de energía como la energía
nuclear causan cáncer debido al inicio de mutaciones en las
células.

En segundo lugar, el
uso de paneles solares garantiza que los usuarios continúen
recibiendo energía gratuita. Esto se debe principalmente a que solo
se incurre en los costos de instalación. Una vez que se completa la
instalación, la energía se libera porque el panel no requiere
mantenimiento regular ni combustible para usarlo. Tampoco necesita
materias primas para su funcionamiento. Funciona cuando hay rayos
de sol que son comunes en la mayoría de las partes del mundo. En un
mundo donde hay una búsqueda constante de una distribución uniforme
de los recursos, esto es muy importante porque cada individuo tiene
los mismos derechos para el uso de la energía solar. Esto se debe a
que la energía del sol cae sobre todos. Esta es una buena manera de
preservar la equidad en comparación con la energía fósil, que en
muchos casos no puede costear viviendas para personas de bajos
ingresos.

La ventaja también es
que el uso de células solares permite la descentralización de la
energía. Esto es muy importante porque es muy barato. Esto se debe
principalmente a que si la energía no está descentralizada, tiene
que ser compartida por todos y, por lo tanto, debe ser transportada
a muchas áreas. Hay muchos costos. Éstos incluyen; El desgaste de
los vehículos, la contaminación del aire entre otros. Estos costos
están todos incluidos en la factura de electricidad de la gente
porque el gobierno no paga los costos. Por lo tanto, es más
ventajoso usar paneles solares como un plan de ahorro y crear un
sentido de imparcialidad, ya que los gobernantes usualmente usan
sus posiciones para oscurecer el dinero.

Los paneles solares
crean trabajos. Esto es muy importante porque hoy la tasa de
desempleo en el mundo es muy alta. Estos trabajos se implementan en
forma de: la producción de células solares, la búsqueda de mejoras
adicionales, el mantenimiento, el desarrollo y la integración
cultural. Gracias a la presencia constante del sol, este trabajo
está garantizado, ya que este dispositivo se mejora y corrige
constantemente. El trabajo como el mantenimiento y la instalación
no requieren una capacitación prolongada y, por lo tanto, es más
barato para aquellos que no tienen muchas habilidades y no hay
desempleados.

Un panel solar puede
ser utilizado fuera del área rural. Esta es una ventaja
significativa para las personas que viven en áreas muy remotas o en
áreas rurales. Fuera de la red significa que la casa no está
conectada a la red eléctrica pública. Esto
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